Ś 


ANTONI 


FILIPKIEWIUZ 


INŻYNIER 
CZŁONEK RUCHU OPORU, KURIER, ODZNACZONY, LEGIĄ HONOROWĄ FRANCUSKĄ, 
WIĘZIEŃ MAUTHAUSEN 


zmarł w Krakowie, opatrzony św. Sakramentami, dnia 10 października 1977 r. w wieku 69 lat. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 17 bm. 
o godzinie 11.00 w kościele na cmentarzu Rako wickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 
na miejsce wiecznego spoczynku do grobowca rodzinnego, pozostawiając nas w głębokim smutku 


i żałobie: 


RODZINA W KRAJU I ZA GRANICĄ ORAZ PRZYJACIELE. 


spony | ZZ D. Z. 8350/77 - 30 
Duli, See empl 2 — hte WOW 
Punkt Veiugewy Mr 1, Raleowielsa 26, tal, 590-01 


